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Obrigado a todos. 

A revista eletrônica eOftalmo está crescendo rapidamente. O número de artigos submetidos aumenta a 
cada mês, bem como a qualidade de cada um deles. Neste momento, cumpre agradecer a todos os nossos 
colaboradores, autores e revisores, que permitem que a eOftalmo continue em seu caminho para ser uma revista 
consultada por toda oftalmologia brasileira. Portanto, continuem colaborando, enviando vídeos, artigos e casos 
clínicos, porque estamos aqui esperando de braços abertos por sua contribuição. 

Finalmente, um agradecimento especial aos editores associados, Dr. Harley Bicas, Dr. Milton Ruiz Alves, 
Dra. Keila Monteiro de Carvalho e à nossa secretaria editorial, Gelse Monteiro. Sem o auxílio de vocês, a revista 
não seria possível. 

Consulte o nosso site e mande sua contribuição! 


Carlos Augusto Moreira Júnior 
Editor Chefe 
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